S. UP. 


Janina Antonina 


de Riidenstein Rampe 


EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA 


przeżywszy lat 79, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentami, 


zasnęła w Panu dnia 10 sierpnia 1968 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kapiicy na cmentarzu Sałwatorskim do grobowca rodzinnego nastąpi 


we wtorek dnia 13-go bm. o godzinie 14, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA I PRZYJACIELE. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 14 bm. o godz. 7.30 w kościele parafialnym św. Szczepana. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOWN. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 2 
Kraków, ul. Kopernika 22 — Telefon 556-43 


